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CARTE POSTALE. 


POSTCARD 


Der Kolner Dom. Westseite. Die westiiche 
Fassade des Domes ist gan/ nach Originalpl£nen 
aus dem XIV. Jahrhundert ausgefiihrt worden. Die 
riirme erheben sich in vier Stockwerken, die drei 
unteren sind viereckig, die oberen achteckig; das 
Qanze wird von prachtvoll durchbrochenen Helmen 
gekront. Die Hohe der Ttirme betrSgt ca. 157 m. 
Das Hauptportal ist uber 29 m hoch und 9>/2 m 
breit, die Nebenportale je 11 1 /a m hoch und 5*/2 m 
breit. 
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